Dr LIDIA 


- STANKIEWICZ-PIEGZA 


b. st. asystent Obserwatorium Astronomicznego U. J. 


zmaria dnia 1/. VI. 1949 r. w Salisbury — Anglia 


zostala pochowana na cmentarzu katolickim w Salisbury 


dnia 21. VI. 1949 r. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w Krakowie w czwartek 30 czerwca 
1949 r. o godz. 715 rano w kościele Najśw. Marii Panny 


o czym zawiadamiają 


siostry i brat. 


